Windows ® XP ダウングレードについて 


このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機は、搭載の OS [Windows Vista ® Business ( Windows ® XP ダウングレード権含む)」を 「 Windows®XP 
Professional シリーズ」にダウングレードすることができます。 

• 表記について 

本書では 「Windows Vista ® Business 」 を 「Windows Vista 」 と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を 「Windows XP 」 と表記します。 


Windows XP ダウングレードとは 


本機は 、 「Windows Vista ® Business ( Windows ® XP ダウングレード権含む)」という 0 S が搭載されてお 
り 、 Windows XP を使用する権利が与えられてしヽます（ダウングレード権)。新たに 0 S を購入することなく、 
Windows Vista または Windows XP が使用できます（両方の 0 S を同時に使うことはできません)。ただし、 
OS の変更には OS のインス I -ールが必要になります。インス I -ールを行うと、お買い上げ後作成したデー 
夕や ユーザー アカウントなどは削除されます。 


Windows XP ダウングレード時のお願い 


• 下記の制限があります。あらかじめご了承ください。 

- Windows XP へのダウングレードのみ可能です。その他のパージョンにはダウングレードできません。 

- Windows XP での動作は、マイクロソフト社および弊社のサボート対象外となります。 

- Windows XP の壁紙は 、 Windows XP のデフオルトの壁紙になります。 

- Windows Vista と WindowsXP では、導入済みアプリケーションソフトが異なります。 

(例）-ネットセレクターの機能が異なる。 

-ウイルス対策ソフト（お試し版）やご愛用者登録などが搭載されていた機種をお買い求めい 
ただいた場合でも、ダウングレードをするとこれらの機能がご利用いただけない。 

- OS によってビデオメモ U — の最大サイズが変わります”。 

Windows Vista : メモリーを増設していないときは最大251 MB / メモリー増設時は最大 358 MB 
Windows XP :最大 384 MB 
” CF - W 5 シリーズの場合は、次の値になります。 

Windows Vista : メモリーの増設に関係なく最大224 MB 
Windows XP :最大128 MB 
- CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 

Windows XP にダウングレードすると、八ードディスクリカパリー機能を使って Windows Vista をイ 
ンストールすることはできません 。 Windows Vista に戻す場合もプ□ダクトリカバリー DVD - ROM と 
外付けの CD / DVD ドライブが必要になります。 

- Windows XP へダウングレードするときは、[最初のパーティションに Windows を再インス! 
ルする]を選ばないでください。また 、 Windows Vista に戻すときは、 [ OS 用パーティションに 
Windows を再インス I ルする]を選ばないでください。次の現象が発生することがあります。 
発生した場合は、再度インス!-ールしてください。インス!-ール方法を選ぶ画面では、[最初のパー 
ティションに Windows を再インス I ルする]および [ OS 用ノ V °— ティションに Windows を再イ 
ンス I -ールする]を選ばないでください。 

-インス!-ールの途中でエラーになる。 

- Windows XP で2つのパーティションに分けたまま Windows Vista を先頭のパーティション 
にインス!ルすると、先頭のパーティション (Windows XP がインス!ルされていた領域） 
が使用できなくなる。 

- Microsoft ® Office については、マイク□ソフト社の製品別サボートページ （ http :// suppo 「 t . 
mic 「 osoft . com / select /? ta 「 get = hub ) をご覧ください。 

• Windows XP 用『取扱説明書準備と設定ガイド』を下記 Web ページからダウンロードして印刷するこ 
とをお勧めします （Windows XP のセツトアップ手順が記載されています)。 


Windows XP に関する WEB ページ 


• Windows XP 用の各種説明書： 
• 制限事項など最新の情報： 


http://askpc.panasomc.co.Jp/s/download/manual.html 

http://askpc.panasonic.co.jp/vista/xpdg/index.html 












Windows XP ダウングレードの操作の流れ 

( お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータをパックアップする) 

—所要時間： 

約50分 

4r 

(Windows XP をインス1ルする ) 

Ar 

( インス1ルした Windows XP をセットアップする ) 



Windows XP ダウングレードの方法 


• インス!-ールの途中で電源を切ったりを押すなどして、インス!-ールを中止しない 
でください。 

• 周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください （ CD / DVD ドライブを内蔵していないモデ 
ルをお使いの場合は、外付けの CD / DVD ドライブを接続しておいてください)。 

次のものを準備してください。 

• 付属のプ□ダクトリカバ U — DVD-ROM Windows ® XP Professional SP 2 
- CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 
別売りの CD / DVD ドライブ（使用できる CD / DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書準備 
と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください） 


次の手順を行つてください。 

1 Windows XP をインストールします。 

CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合 
① AC アダプターを 接続します。 


② 本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画 

面が表示されている間に M を押し、セッ 

トアップユーティリティを起動します。 

-パスワードを設定している場合は、パ 
スワード入力画面でスーパーバイザー 
パスワードを入力し、 M を押して< 
ださい。 

•ユーザーパスワードでは、「起動」メ 
ニューを変更できません。また、各項 
目の設定値を工場出荷時の値（パスワー 
ド、システム時間、システム日付を除く） 
に戻す M は使えません。 

-お買い上げ時の状態から設定を変更し 
て使っていた場合は、あらかじめ変更 
した設定をメモしておくことをお勧め 
します。 

③ ID を押します。 

-確認の画面で[はい]を選び、 M を神 
してください。 


④■と圓を使って「メイン」メニューに移 


動し、■と■を使って [ DVD ドライブ電 


源を選び、 M を押します。 

* 2 [ DVD ドライブ電源]が表示されていな 
い場合は、 [ CD / DVD ドライブ電源]を 
選んでください。 


CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの 

+日ム 

场口 

① 別売りの外付け CD / DVD ドライブを本機 

に接続します。 

-接続のしかたは、外付け CD / DVD ドラ 
イブの説明書をご覧ください。 

② AC アダプターを 接続します。 

③ 本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画 

面が表示されている間に D を押し、セッ 

トアップユーティ U ティを起動します。 

-パスワードを設定している場合は、パ 
スワード入力画面でスーパーバイザー 
パスワードを入力し、 M を押して< 
ださい。 

•ユーザーパスワ _ ドでは、「起動」メ 
ニューを変更できません。また、各項 
目の設定値を工場出荷時の値（パスワー 
ド、システム時間、システム日付を除く） 
に戻す M は使えません。 

• お買い上げ時の状態から設定を変更し 
て使っていた場合は、あらかじめ変更 
した設定をメモしておくことをお勧め 
します。 

④ Ml を押します。 

-確認の画面で[はい]を選び、 B を押 
してください。 
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⑤[オン]を選び、 M を押します。 

⑧ 0と0を使って「起動」メニューに移動し、 

■と圖を使って [Optical Drive ]* 3 を選び 
ます。 

* 3 [Optical Drive ] が表示されていない場 
合は 、 [USB CDD ] を選んでください。 

⑦ D を押して手順⑧で選んだ項目が1番目 
になるように設定します。 

CD / DVD ドライブから起動できるように 
なります。 

を押して、確認のメッセージが表示さ 
れたら、[はい]を選び、 M を押します。 

セットアップユーティ U ティが終了し、パ 
ソコンが再起動します。 

⑨ 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている 
間に M を押し、セットアップユーティ U 
ティを起動します。 

⑩ Windows XP 用プ□ダクトリカバリー 
DVD - ROM を CD / DVD ドライブにセツトし 
ます。 

を押して、確認のメッセージが表示さ 
れたら、[はい]を選び、_を押します。 

• セットアップユーティ u ティ が終了し、 

パソコンが再起動します。 

⑫0を押して [1. 【リカバリー】 ] を実行しま 

-再インス!-ールを実行するための条件が表示されます。 

⑬同意する場合は0を押し、同意しない場合は国を押します。 

⑭再インス!-ールの方法を選ぶ画面で、0または圖を押します。 

-0を押した場合 

ハードディスクは工場出荷時の設定（パーティションは1つ）になります。 

-圖を押した場合 

ノ V °— ティションが2つに分割されます （0 S 用とデータ用）。國を押した後 、 OS ( Windows ) 用パー 
ティションのサイズ （ GB 単位）を数字で入力して M を押してください。 

利用できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになり 
ます。（データ用は1 GB 以上） 

Windows ] データ用 

_ [3] は選ばないでください。 

[3] は、現在 Windows XP をお使いの場合のみ選ぶことができます。 

⑮確認のメッセージが表示されたら、0を押します。 

-再インス!-ールが始まります。 

⑯再インス!ル完了のメッセージが表示されたら、プロダクト 1 」カバ U — DVD - ROM を取り出し、 
何かキーを押します。 

外付けの CD / DVD ドライプを接続している場合は取り外してください。 

2 Windows XP をセットアップします。 

①電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間に M を押し、セットアップユーティリティ 
を起動します。 

-パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 
M を押してください。 


⑤0と0を使って「起動」メニューに移動し、 
■と■を使って [USB CDD ] を選びます。 

⑧ M を押して [USB CDD ] が1番目になる 
ように設定し.す。 

⑦ Windows XP 用プロダクトリカバリー 
DVD - ROM を CD / DVD ドライブにセット 
します。 

を押して、確認のメッセージが表示さ 
れたら、[はい]を選び、 M を押します。 

• セットアップユー テイリテイが終了し、 
パソコンが再起動します。 

⑨ 手順⑫へ進みます。 
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② M を押します。 

-確認の画面で[はい]を選び、 M を押してください。 

③ _を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 M を押します。 

• セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。 

④ 画面に従って Windows のセットアップを行い、[スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウン 

卜]-[新しいアカウントを作成する]をクリックしてユーザーアカウントを作成します。 

⑤ セットアップユーティ U ティを起動して、必要に応じて設定を変更します。 

⑥ インターネットに接続できる場合は、[スタート]-[すべてのプログラム ]- [Windows Update ] をクリッ 
クし 、 Windows Update を行います。 

參 CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 

Windows XP にダウングレードすると、八ードディスクリカバ U — 機能を使うことができません。再 
インス I -ールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリー DVD - ROM が必要です。2ページの 
手順①〜⑧を行った後、画面に従って操作してください。 


Windows XP から Windows Vista に戻す方法 


• CD / DVD ドライプを内蔵していないモデルの場合 

付属の『取扱説明書基本ガイド』の「再インストールする」の「プロダクトリカパ U — DVD - ROM を使う」 
をご覧ください。 

• CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合 

付属の『取扱説明書基本ガイド』の「再インス!-ールする」をご覧ください。 

再インス!ルの途中で 「Windows XP のバックアップ機能が有効になっています」というメッセージ 
が表示された場合は、 [ はい]または [ いいえ]をクリックしてください。 

-[はい]をクリックすると、八ードディスクバックアップ機能は無効になります。 

「バックアップ機能を無効にしました。プ□ダクトリカバ U — DVD - ROM をセットしたまま再起動し、 
再インス!-ールを行ってください」と表示されますので、 [0 K ] をクリックして再起動してください。 

-[いいえ]をクリックすると、再インス!ルを終了します。 [0 K ] をクリックしてください。 
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